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SUL PUNTO D1 EBULL1ZIONE DEI COMPOST! ALOIDl DEI RADICALI 

della serif, formica; osseRvazio.vi di FAUSTO SESTINI. 


Colla preparazione dell’ ioduro e del bromuro di propionile 
veniva completata la serie delle combinazioni degli alogeDi con 
i radical! degli acidi acetico, propionico, butirrico e valerianico; 
e dal confronto del punto di ebullizionc di qucsti composti ri- 
sulta che la differenza 6 di circa 20“ C. per =b ClF; mentrc col 
variare dell’ alogeno, b di circa 26° C. partendo dal cloro, ed 
andando al bromo, e poi all’iodio. 

Cib evidentemente apparisee dall’esame del seguente pro- 


spetto : 

Formula 

PUKTO DI BBULLIZI0N8 

Sperimentale Teorico 

Clornro d'acetile. . . 

C’lFO . Cl 

55“ C. 

55°) 

8I-S+ 26 

Bromuro „ 

C’lFO . Br 

81° 

Ioduro „ 

C’lFO . I 

108“ 

107“ | 

+26 

Clornro di propionile . 

C 3 IFO . Cl 

verso 80° 

75“ ] 

+ 26 

Bromuro „ 

C 3 H B 0 . Br 

tra 96° e 98° 

101“) 

Ioduro „ 

C 3 H s O . I 

„ 127° el 28“ 

127“ j 

+ 26 

Clornro di butirrile. . 

c‘ifo . Cl 

95° 

93° i 

+26 

Bromuro „ 

C‘IF0 . Br 

verso 128° 

121 “ J 

Ioduro „ 

C*IFO . I 

146“ el 48“ 

146“ j 

+ 26 

Clornro di Tilerianile. 

C’H’O . Cl 

115° e 120“ 

115“ i 

|+26 

Bromuro „ 

C 5 IF0 . Br 

143“ 

141°- 

Ioduro „ 

C’lFO . I 

168» 

147“ j 

| +26 
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PUNTO DI EBULLIZIOMB 

Sperimentale Teoiico 


Cloruro d’acetile .... 


55° C. 

80‘ 

53° 1 

75° j 

’ 

4— 20 

„ propionile. . . 

verso 

„ butirrile . . . 


95° 

9o“ 

+ 20 

„ valerianile . . 


115“ e 120' 

115“ 

4-20 

Bromnro di acelilc . . . 


81" 

81° 

+20 

„ propionile. . 

tra 

96° e 98° 

101° 

' 


„ butirrile. . . 

verso 

■128° 

121“ 

4-20 

„ valerianile. . 


142“ 

14i“ 

|+20 

loduro di acetile .... 


108° 

108° 

+20 

„ propionile. . . 

tra 

127° e 128“ 

128“ 

„ butirrile . . . 


146° e 148“ 

148“ 

4-20 

„ valerianile . . 


168° 

168“ 

! H-20 
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